Number Employed	(Percent of Total)	Change, 1990	to 2005
1990	2005	Number	Percentage
12,451   (10.2)	15,866   (10.8)	3,415	27.4
15,800   (12.9)	20,907   (14.2)	5,107	32.3
571 463 22	987 829 24	416 366 2	72.9 79.0 9.0
1,519 426	1,919 571	400 145	26.3 34.0
200 83 20	241 96 21	41 13 1	20.5 15.6 5.0
712	846	134	18.8
4,204     (3.4)	5,754     (3.9)	1,550	36.9
1,327 363 246 565	1,640 488 305 882	313 125 59 317	23.5 34.4 24.0 56.1
14,088   (11.5)	17,489   (11.9)	3,401	24.1
21,951   (17.9)	24,835   (16.9)	2,884	13.1
19,204   (15.7)	24,806   (16.9)	5,602	29.2
3,506     (2.9)	3,665     (2.5)	159	4.5
14,124   (11.5)	15,909   (10.8)	1,785	12.6
17,245   (14.1)	17,961   (12.2)	716	4.2
122,573 (100.0)	147,191 (100.0)	24,618	20.1
SOURCE: Adapted from George Silvestri and John Lukasiewicz, "Occupational Err ployment Projections," Monthly Labor Review 114 (11), November 1991, pp. 64-94, Table 1 and 2.luding clerical
